このたひは本品をお買いあげいただをましてまことにありがとラございまず。 

■ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用 
して < ださい。 

この「取扱説明書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。 

■同捆のアフター サー ビス登録力ードはおずご投函<ださい。 
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驗全のために必ずお守りください 


>お使いになる人や他の人への危喜と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用ずるために、必ずお巧り 
いたた若ことを日月しています。 

にこに示した表示は、誤った軌ホ、たをしたときに生じる危書や損 害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 

A tS - KrnAMRFR ^ |— この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死 t 、 重傷を負ラ危険、ま 
ム y 己吹ロノ たは乂獅危険び差し迫 って生じることび想定される内容を示してしほす。 

r\/\/ARMIM 口、 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死 t 、 重傷を負 
旨口 V VV パ niMIIMUJ う可能性、または火災 の可能性び想定される内容をおしていまず。_ 

A ミ壬胃 ( nA \ ITinKh この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ 

Z _ LV ェ，巧 V ■レ パ U I IUIM ノ性や物的損害の発生び想定される内容をおしてし、ます。 

►お守0いただく内容を、次の蜡表示で区分しています。 


0 ® ® ® 
A A 

〇を轉 


この絵表示は、「禁止」されている内容です。 
この絵表示は、「注意」していただく内容です C 


この絵表示は、必ずしていただ<「指示」巧巧です。 


参説明文中の 「お願い」 事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容び記載されています。 





ft 可燃性ガス使用厳禁] 


ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスび発生するちの（ガソ U ン、ベンジン、 
シンナ ー） 、スプレーを使用しないで < ださい。 

火災や故障の原因になります。 


寝 る とを消が 

寝るときや外出するときは、必ず消火し、火び消えていることを確認してください r 
予想しない事故び発生するおそれびあ0ます。 



禁止 


I ★巧類 の乾燥厳禁 I 

玻類などの乾燥には使用しないで<ださい。 
落下した巧類に火びつき、乂災の原因にな0ます< 


★換気必要 


• 換気せずに使用しつづけないで < ださい。酸素び不足すると、不完全燃焼し、一 
酸化炭素などび発生して中養になるおそれびあ0ます。 

• 使用中は必ず1時間に1〜2回 （1 〜2分)換気して、新鮮な空気を補給してくださ 
し、。（窓の凍結、地下室など）換気び充分におこなそない場巧では、使用しない 
でください。_ 

昆蜀風吹电旦 Ob - JK -) をふさがなけ 

衣類、祇などで温風吹出口（ルーバ ー) や燃焼空気取入 □ (給気フィルター)や遍 
風空気取入□をふさびないでくだごい。 

衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原因になります。 



0 


昆スプあ厳琴1 

スプレー吿やカセットこんろ用ボンベなどを、ストープの前面や温風のあたるとこ 
ろに放置しないでください。 

熱でちの圧力び上び0、爆発し、を険です。 



ガソリン使用 禁止 I 

ガソ U ンなど揮発性の高い測ま、絶巧に使用しないでください。 
少量の混入でも、火災の原因になります。 


A 危険 （ DANGER ) 


お使いになる i 刖に 




















安全のために必ずお守りください 


A 注意 （ CAUTION ) 


★カーテン、可燃 物近接禁 止 

力ーテン存{案えやすいをののそばなどでは使用しないでください。 
ま巧やふとんなどを近くに置かないでくだごい。 

火災び発生するおそれびあります。 


I ★給油 時消乂 1 

給油は、必ず消火して、本体温度び充分下びってから、火の気のないところでおこ 
なつて < ださい。 

火災のおそれびあ0ます。 


I ★居雪巧給油^ 

給油は、必ず火の気のないところでおこなって < ださい。 
火災のおそれびあります。 



★油漏れ確認 


給油ロロ金は確実に締めて<ださい。 

給油口 □金を下にして、油漏れびないことを確かめてください。 

給油ロロ金を斜めに締めたりすると、簡単に給油□口金びはずれて、乂災のおそ 
れびあ0ます。 

• 油び漏れる状態で使用しないで < ださい。乂がのおそれびあります。 



0 

禁止 

〇 


★ほこりの隐去 


燃焼空気取入 □ (給気フィルター）や遍風空気取入口は、週1回政上お、 . 
ず掃除して < ださい。 ^ 
ごみ、ほこりなどで燃焼空気取入口（給気フィルター）やお風空気取入 % 
□びつまると、異常燃焼のおそれびあります。 (1 




(給ちフイルター) 


★異常時使用禁止 


におい、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。 

運転スイッチを押して「切」にしてください。 

異常燃焼のおそれびあります。 

• 万ーストーブから火び出たり、床などに乂びついたときは、あわてずに消火器で 
消火してください。 


敏 


確認 


〇 

指示 

0 

使用禁止 


★温風に直接あた 5 ない 


温風に直接長時間あたったり、ストーブの前に長時間い続けないでください。巧温 
やけどや脱水症がになるおそれびあります。 

温風を直接吸い込まないでください。気分び悪くなることびあります。 



★移動•運搬ずるとをの注意 

• ストーブはひさず6ないで < ださい。床面、じゅラたんなどを儒つけたり、本体お 
面の塗料びはびれて、さびの原因になるおそれびあります。 

• ストーブを移動する時は、必ず消义し、油タンクを抜いて傾けないように静かに 
移動して < ださい。油び漏れた0、火災になるおそれびあります。 

• 修理•弓鹏しなどストーブを運搬される喊ま、必ず油タンク、油受けざ5の灯油 
を振いてください。打油びこぼれ周囲を巧すおそれびあ0ます。 

〇 

指示 

★イオン運転時の風を長時間、体にあてない 1 

0 

禁止 

吹出□からの風を長時間、体にあてないでください。 

風により健康を害することびあります。 

特に乳幼お、お年寄り、ご病気のちにはごミ主意 <ださい。 




★高温部接触禁止 


燃焼中や消义直後は、高温部、温風吹出 □ (ルーノ K -) に手などふれないでくださ 
し、。 

やけどのおそれびあ0ます。 














★お子様やお年寄りのご使用にミ主意 I 


おモ様やお年寄 D 、 体のご不自由な方げお使いになる場合は、やけどや、部屋の換気などについて、 
周囲の人が充分にを意して < ださい。 


★腰をかけたり物をのせない 


ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないで < ださい。 

ストーブの故障や、やけどのおそれびお0ます。 

ストーブの上に花びんや、水を入れたちのなどを置かないでください。 
水びかかると漏電や故障のおそれびあります。 


★廃棄するとさ 


ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タンク、油受けざ！5内の口油を抜き取ってくださし、。 
(29 ぺ—ジ参,昭） 

巧油び入ったまま廃棄すると U サイクルの際思わめ事故び発生するおそれびあります。 


〇 

指示 

0 

禁止 

巧 


I ★長期間使用しないとさは電源プラグを抜 <」 

長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。 

火がや予想しない事故の原因となります。 

み電源プラグは確実に差し込む] 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 

また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使巧しないでください。、 

I 乂がの原因にな0ます。 ノ 

めれた手での抜さ差しはしないでください。 

感輩の原因になります。_ 

皮電源プラグのを手入れをず討 

ときどきは麗源プラグを振き、ほこり（及び金属物）を除ましてください。 
(ほこりや異物びたまると湿気などで絶縁不良になり)火災の原因になります。 


電源プラグを抜く 


〇 

指示 

〇 


★電源コードを傷めない 


電源コードに無理な力を加えたり、傷付けた D 束ねたり、物をのせたり加工しないでください。 
また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引さ巧かないでください。 

電源コードび破損し、火災や感電の原因になります。 


0 


★保管時にしていただくこと 


長期間使用しないとき、または保管するとをは、必ず灯油を巧き電源フラグをコンセントから抜い 
て < ださい。 

傾けた0、横倒しの状態では保管しないで < ださい。 

抜さ取れなかった巧油び漏れた0、火災のおそれびあ0ます。 


〇 


1★分解修理•改造の禁止 I 

故睛破損した5、使用しないでください。 

ストーブは絶巧に改造して使用しないで < ださい。 

不完全な修理や改造は危険です。 

み高電圧に注毒 1 

イオンユニットは、放電時に高電圧び発生します。電極に不用意にさわらないでください。 
感電のおそれびあります。 

掃除•点検•手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。 


分解禁止 

五 

感電ま意 



温風吹出口（ルーバー）やストーブ内部に指や異物を入れないで<ださい。 
けびや火災のおそれびあります。 


A ミ主意 （ CAUTION) 


お使いになる前に 










安全のために必ずお守りください 


A 注意 （ CAUTION) 


fr 巧の場所では使用しない 

火災やす想でさない事故や故障の原 i (こなります。 

り K 平でない場所 、不を定な場所^ 

• 傾斜した場所や振動の激しいところでは、使用しな 
し、でください。 

巧震自動消火装置び誤作動することびあります。 

• しっかりしたじよラぶな床面で使用してください。 

• 毛足の長いじゆラたんの上では使用しないでください。 
• 不安定な台上で使用しないでください。乾落する 
おそれびあり危険でず。 

ぐ暖炉な与ストーブが囲わわ為場所） 

• 暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使い方 
をしないで<ださい。火ぶの原因にな D ます。 

(ほこりや湿気の多い場所} 

•空気を取り入れる燃焼空気取入口 (給気フィルター） 
や温風空気取入□び目づま〇状態になり、異常燃焼 
や異常過熱を起こし、事巧になる危険性があります。 

f 理-美容院、クリーニング店など1 
スプレーや化学藥品を使う場所 J 

• 理•美容院、^ッキ、塗装エ塌、電子部品組立工場、 
繊維閱係工場などでは使用しないで<ださい。 
器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属、鏡、 
ガラスなどを傷める原因となります。 

• 石油ファンヒーターで暖房する部屋ではシリコーン 
を配合した枝毛用コート液やヘアートリートメント娘 
毛用）は点乂 S スや、途中消乂など故障の原因にな 
0ますので使用しないでください。 


風のあたる罵雨^^ 
、部屋の出人□(屋外 ) j 


0 

使用禁止 


風のあたるところでは使用しないでください。がび 

出て危險です。掃除機の排 

気にもを意してください。 I ~~ I~I 

部屋の出入口など人の通る A - L 4 

ところ、人びぶつかつたりつ 

まずく塌所で使用ずると、転 

倒して事故や乂災び起さる vk 

おそれびあります。 ] _ I 风 


(不ま定な物をのせを棚などの了り 

• 落下物によ0 乂災び起さるおそれびあります。 

f 直射日光のあたる場所、1 
ij 届度の宣い場巧 J 

• 異常燃焼を起こすおそれびあ0まず。 

• 油タンクの巧油びあふれ出て火災のおそれびあり 
よ 9 0 

r ^燃性ガスの党をす吝扇^斤^ 

I 寺たはをきる場所 J 

• 帰発和火災の原因になります。 

星:飼育室など人のいな打焉兩） 

• 予測云さない事故び発生するおそれびあ0ます。 


高地 （13 D 0 mm 上の場所)） 


酸素濃度び薄いので不完全燃焼します。 

800〜 ISOCIm では調整び必要ですので販売店までお問い合わせ < ださい。 


白^可燃物(木壁、合板^すきなど)との距離を離す^ 

•ス I -ーブ上ろの棚などとの距離は必ず ImiU 上あけて < ださい。 
•上方の棚などか5の落下物びないよラにしてください。 

• 特に力ーテンなどびストーブにふれないようにしてください。 

• 家具などからは充分な蹈離をとって < ださい。 

(熱で変形や変色、自然発火することびあります。） 






願い (NOTICE) 


★シリコーン配含製品を 使用しなし 、I 

•ス I -- ブ（石油フアンヒーター）で醒房ずる部屋では、シリコーン配含製品仏ース.クリーム.液体スプレーな 
どの枝毛用へアート U —トメント類、つや出し剤や、防水スフレーなど）を使用しないで<ださい。点火 S ス•途 
中消乂などの故障の原因になります。 

*幻油の廃毒] 

• 口油の廃棄処分は巧油をお買いまめになった販売店にご相談ください。 


4 













使用ずる場所 


み効果的に使用ずるため因 


温風の循環を妨げるちのがない場所に設置して<ださい。 
外気に接する窓の下や壁面に設置すると効果的です。 



各部のなまス 



取っ手 



お使いになる前に 















各部のなまえ 


操作部•表示部のなまえと使いかた、「点な」-「点滅」の意味 


チャイルド□ックボタン 

設定•解除をする場合は、3 
秒政上巧します。 

含已ページ参照 


な油 セーブ ボタン 

灯油セーブ運転の設定-~ 
辭除をおこないます。 

19ページ参照 


温度/時刻合わせボタン 

室温の設定、時刻の設定に使います。 

• 室温設定の場ち 

設定温度をお好みの溫度にすることができます。 

あるいはのボタンを押して合わせてくださ IA 

• 時刻設定の場台 

あるいはのボタンを押して合わせてください, 
14、17、20ぺージ参照 




イオンボタン 運輯ランプ 


押すとマイナスイオ 
ン運転になりまず。 

23ページ参照 


タイ7—ボタン 

タイマー運転をおこな 
ラとさに使いまず。 

20、21ぺージ参照 


タイマーランプ 

卢'口 

• タイマー運転待機中 
•タイマー運転中の1時間 
.タイマ-運転終了時 （} 片,-表示中) 

• タイマー時刻を設定中 

2日、21ページ参照 


点滅…予熱中 
点な…運転中 

1己ぺージ参照 


__ 小部屋ボタン 

ル部屋劃ミの設定.解除をおこないます< 
18ページ参照 


運転スイッチ 


•一度押ずと 「入 

•ちう一度押すと r 切且」になります。 

1日、20、21、24ぺージ参照 


消臭点乂 • 時間延量 • 徹由些5ボタ^ _: 

•燃焼中に押したときから、再度3時間24ぺージ 
の燃焼継続び可能になりまず。 参照 

•タイマー運転から、通常運転に切り替ぺージ 


えるとさに押します。 

給油延長運転をするとさに押しまず。 

消臭点火をするとさに押します。 

消臭点火を解除するとをに押します。 


部 

12ぺージ 
参照 

1已ページ 
参照 

























か部屋表示 


点な…ル部屋運転中 
消な…ル部屋運転モード 
が解除されています。_ 

18ページ参照 


換気）表示 

点滅(運転停止） 

室内の翰が、醜不足状態です0 
• 窓やドアを開けて充分に部屋 
の換気をして < ださし、。 

• 換気表示にたよ5ず1時間に] 
〜2回は必ず部屋の換気をして 
<ださい。 

盈パー-ジ編 


ion (ィォン)表71^ 

点灼…マイナスイオン運転中 
消巧…マイナスイオン運転び 
觸除されています。_____ 

23ページ参照 


已3 (チャイルド□ック)表巧 


点な…チャイルド□ック 
作動中 

消な…チャイルド□ック 

解除__ 

25ページ参照 


■故障•異常により自動消乂 
したとさの表示（エラー表示） 

自己診断機能により、故障 
時には f - G 〜 f - g を表示し 
まず。 

gg CTWg 

fE- 51 

ん - — — 

■クリーニング燃焼表示 

クリーニング燃焼の残り時 
間を表示します。 


■3 時間燃焼終了時の表示 

「二/, L /,-」 を表ルしまず。 


: sS け]ミ由セ—ブ)表巧 


点な…灯油セーブ運 
転中 

消な…灯油セーブ運 
転び解除されていま 

；1〇 __ 

19ページ参照 


〇(：表お 

点灯…設定温度び設定さ 
れています。 

点麻…設定温^設定:中_ 
17ページ参照 


■給油に関ずる残り燃焼時間 
漲り時間を表示します。 

※油切れ時は「- ——— 」 
表示となります。 


画忌腐 


誌常温腾 


■タイマー運間時刻表示 

タイマー時刻表示は「点滅」 
します。 

※タイマー運転終了時は 
r ! パ广」を表示します。 


P (給油）表示 

0表示が点な 

油タンクの灯油がみなくなつて消 
火する10分前。「ピー」音が鳴り、 
残り燃焼時間（分）を表示しまず。 

(；) 表示が点滅（運転中） 

給油延長ボタンを押し、給油延長 
(最大約60分延長）運転中を表 
术し永9 〇 

表示が点滅（運転停止） 

• 油びなくなり自動消火しました。 
油切れ時は「 一一一一 」表示と 
なります。 _ 

12ぺージ参照’ 


■規在時刻表示 

現在の時刻を表示します。 


m 表示 

点口…消臭点火に設定され 
ています。 

点滅…消臭機能作動中。 
消灯…消臭点乂び解除され 
ています。 

1己ページ参照 


■温度表 7 F 

設定温度…6で〜28でまで 
設定温度を選択できます。 
室内温度…日で〜32むまで 
表汀^しぶす0 


お使いになる1郎 






































各部のなまえ 



みはりやくぶ 


入/切 


国^^^^^ 


デジタル表示部 


弓 F (日 


■みはりやく運乾時の 
残り 燃焼 時間表示 
「がぶ」…消火1日分前 
「が幻…消火9分前 


rs 巧が」…みはりやく運転で、 
人の気配を感知 
しな < て、1時間 
経過し、消火しま 
した。 


5E CU 


I プチセキュリティー 機能 
作動中の表示 


8 











お使いになる前の準備 


製品と同姻品を取り出します 


♦包装箱か5すべての捆包材を取り除き、製品に傷をつけないよ 
5に取り出してください。 

同時に取扱説明書も取り出してください。 

♦詳しくは、包装箱上面に表示してある「包装の内容」を参照して 
<ださい。 

♦包装箱や捆包材は保管するとさにご利巧ください。 

•みはりやくセンサーのレンズ部には傷防止のため保護フイルム 
が付いていまず。この保護フイルムはご使用前に必ず取りはず 
してください。（保護フイルムをつけたままでずとセンサーの 
機能び充分機能しません） 



灯油」こついて 

® 燃料はな油 ( J 旧1号巧油)を必ず使用してください。 

® 変質な油、不純え了油は、絶対に使用しないで<ださい, 



1★ガソリン使用禁止1 

ガソ IJ ンなど揮発性の高い油は、絶対に 
使用しないでください。か量の混入でわ、 
火がの原因にな0まず。 




♦変質灯油、不純灯油（阿油な外の油•水-ごみび混 
入した巧油など）は、絶対に使用しないでください。 
異常燃焼や故障の原因にな0ます。 

•助燃剤(添加物)は使巧しないで < ださい。 

異常燃焼を起こすおそれびあ0ます。 


0 


寒)'灯油の保管のしかた 

•な油は必ず乂気、 

雨水、ごみ、局温 
および直射日光を 
避けた場所に保管 
して < ださい。 

♦灯油容器内の灯油 
び少ないと温度変 
化により結露して 
水がたまることが 
あります。 

♦な油の容器は専用のをれいな容器を使用して < ださ 
し、。また灯油容器は必ず 」I S 認定品で色つさの灯 
油専用容器を使用して < ださい。 



な油とガソリンの見分けかたのポイント 


指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます 
(乂の気のない所でおこなって < ださい） 


〇な油 



濡れたままです。 


X ガソリン 



すぐ乾いてしまいます。 


良い保管 

直射日光、雨水び当た 
5ず、火気のない冷暗 
巧へ保管 



悪い保管 

直射日光、雨水の当た 
るべランダなど、室が 
の保管 



お使いになる前に 


分 



















お使いになる前の準備 


変質な油とは 


——つ 


不純な油とは 


♦古い灯油。 （2 年切上越した 
灯漸 

•長期間、日光の当たる場所や 
温度の高い場所に保管した灯 
油。 

♦容器のふたび開けてあったり、 
乳白色の容器で保管した打油 
は変質しやすい。 

変質のひどいわのは黄色味を 
おびたり、すっぱいにおいび 
します。 


古い巧油は 
使わないで 




へ 


0 

使用禁止 


♦打油政列の油（ガソ U ン、 
シンナー、天ぶ6油、機 
械油、重油など）びほん 
の少しでを混入した灯油。 


•水やごみび憑 
入した灯油。 


'口油西の 
油、水、ごみを 
入れないで 



0 

使用禁止 


変質な油の見分けかた コツプに水を入れ、次に灯油を入れて背後に白い紙をあてます。 


水と同じ無色透明な6正常。 


かしでお色がついていたら 
使用しない。 




0 

使用禁止 


♦変質灯油の見分けかたはたい 
へん 難しいので、 メーカーの 
はっきりしない丹油は使用し 
ないで < ださい。 


@変質な油や不純な油を使用ず 
ると 

♦変質灯油や不純な油を使用しますと、バ 
ーナーに多量の夕ールがたまり、点火し 
なくなったり、燃焼び悪くなったり、激 
しいにおいびしたりします。 

♦水の混入した阿油を使用しますと、炎び 
ルさくなり火び消えてしまいまず。 

又、油タンクに灯油び残っているのに、 
「の」を表示することびあります。 


® 万一変質な油やす純な油を使 
ったときの処置のしかた 

1油タンク、油受け、油受けざ6巧の悪い 
灯油を抜を取り、良質のな油で内部を2 
〜3回洗ってからご使巧<ださい。 

(31 ページ参照） 

2 悪い灯油を扳さ取っても効果のないとを 
は、販売店までお問い含わせください。 


-お願い- 

変質灯油や不純灯油び原因でアフターサービスを依頼されたとさは、保証期間中でを有料修理とな 
ります。 








1 油タンクを取り出ず。 

2給油ロロ金を左「〇」へ回して取 
りはずず。 

♦給油□□金を取りはずず前に、給油□口金先 
端の弁部を巧すと、給油□□金び開けやすく 
な0ます。 


3給油する。 

市販の給油ポンプの先端を止まるまで軽く差し 
这んで、油量計を見なび5給油してください。 
(ホースび损けないよラに注意しなびら給油し 
て < ださい。） 

♦灯油は油量計の上部(ち図給油位置 ♦) まで 
給油してください。 

入れ過ぎますと、あふれ出ることがあります 
ので充分注意して給油してください。 

4給油口□金を締める。 

給油□□金をち「〇」に回して確実に締めてく 
ださい。 

♦こぼれた灯油はよく拭を取ってください。 



★給油□□金は、斜めに締めたり、締めつけび 
不完全ですと、油漏れによる火災の原因にな 
ります。また、違った給油□口金を取り付け 
ますと油び出な< な0まず。 



〔本機の給油ロロ金〕 



5油漏れのないことを確認ずる。 

給油□□金を下にして油漏れのないことを確 
認してから、ストーブに正しく静かにセット 
します。 

★油び漏れるが態で使巧しないでくださし、。 
火災のおそれがありまず。 





給油のしかた 



給油は、必ず消火して、本体温度び充分下がってか6、火の気の 

tr \ スア'が'マかって/ド、:: V い 

A 

A 江 思 

ノみし、已し〇し dj ) しノみ 一^しし〇レ、 0 

火災のおそれびあ0ます。 

消乂 


お使いになる前に 







i お使いになる前の準備 
Wmm 安油延長運転5 


油タンクの打油が空になってち、油受けざらの口油を燃焼させて、最大約弧分の延長燃焼（給油延 
長運転）がでをます。 



1油タンクの'灯油がかなくなると、「0」表示び r 点な」し、「ピ ー 」音が 
鳴り、デジタル表示部に残り燃焼時間份）「!日」を表示しまず。 

•運転スイッチを巧して消火してか5、給油してくださし、。 

★給油しませんと、2分ごとに「ピー」音び鳴ります。約10分後に「 Q 」表示び r 点ミ威」し、デジタル 
表示部の残り燃焼時間表示び r ——」表示となり呂動消火しまず。 

2給油延長運転をずるとを 

油タンクの灯油び少なくなり「0」表示び r 点灯」したとさに、「給油延長ボタン」を押しまず。 

「巧」表示び r 点滅」にかわり、給油延長運転をして最大約9日分間の燃焼継続をします。デジタル 
表示部の残り燃焼時間表示(分)び変わります。 

給油延長運転中、残り臟焼時間び10分政下になると2分ごとに r ピー」音び鳴りまず。 

♦約9日分政內に、運転スイッチを巧して消火してか6給油してください。 

★給油しませんと、「0」を表示し、デジタル表示部の残り燃焼時間表示び「----」表示になり、 
自動消火します。 


♦ r 給油延長ボタン」 を押すと、時間延長(燃焼)ち同時にわットされます。 

(24 ぺージ 消しちれ消火装置の使いかた1 参照） 

♦給油延長運転中は、室温に関係なく最ル燃焼 ( r 微弱」 または 「ミ ニ _1) 運転をしまず。 

^ — . • 


A 、、 - r*r 

ス 1 -ーブを持ち運ぶとさは必ず消火をし、本体温度が充分下がって 

から、電源プラグを]ンセントから振いて、油タンクを取り出して 、 AB 

スト-フを傾けないよう静かに運んでください。な油びこぼれて火ス y 

災になるおそれびあります。 i 胃 3、 

- > 

/ T \ 江 思 

、 









点义前の準備 


1 水平の確認をずる。 

♦ス I -ープは振動のない、水平でしっかりした床面に設置してください。 

ストーブび、傾いてないか、不安定な状態になっていないか、必ず確かめてください。 

♦ストーブを傾いた状態で使用しますと、対震自動消火装置び誤作動することげあります。また、 
転倒しやすく、異常燃焼の原因になります。 

2 電源プラグを電気のコンセント(家庭用 AC 100 V ) 

に確実に差し込む。 

♦「ピー」音びします。 

♦デジタル表示部に表示 
が「点灯」します。 

( rm 」 表示ち「点灯」しまず。） 



1巧 
い 
に 
な 
る 
前 
に 


-お願い- 

★電源プラグを、絶対に、200ボルトのコンセントに善し化まないでくださし、。 
感電■乂が-故障の原因にな0ます。 


★コンセントびゆるんでいたり、差し込みび不充分ですと、電源プラグび過熱し、熱変形すること 
びありまず。このよラなとさは、必ずお買い上げの販売店に修理を依頼してください。 

お部屋のコンセントち必ず修理してください。 


★電源コードに傷を付けた0、束ねた0、巧った0、重 
い物をのせたり、加工しないでください。感電や火災 
の原因になります。 

★他の輩気器具と同時に使用するとさは、ご家庭の安全 
器ロレーカー)の容量をこえないようにしてくださし、。 



★電源プラグをおくとさは、電源コードを引っ張って抜 
かないでください。断織、発熱、発乂の原因になりま 
ず。 



0 

禁止 


★熱に弱いじゅラたんや床の上で長時間使用すると、床 
面が変色したり、そり返ることびありますので、熱に 
強いマツトなどを敷いてください。 


A 

ま意 






h お使いになる前の準備 

I . 

i 



またはのボタンを一度押す。 

「ピー」音びして r ——情示び r 点滅」します。 


屋)デジタル表示を見なが5^のボタンを巧して！弓に合わせる。 
屬)デジタル表示を見ながのボタンを巧して！日に合わせる。 


のボタンは、一度押すごとに]時間または1分間ずつ進みます。 

押し続けますと連続的に進みます。 

•時刻合わせをずる場合は、デジタル表示部の時計表示び[■点滅」している間 （10 秒間）に 
のどち5かのボタンを巧して < ださい。 

時刻合ねせびでさなかった場合は、おラー度^またはのボタンを押してや D 直してください。 


( Dr 巧（日」が、 r 点滅」か!5「点な」に変わり、設定び完了しまず。 
-お願い- 




★ス I ブの時刻表示び狂ったり、タイマー点火時刻び狂ったりする場合は、電源プラグを一度抜 
いて、ちラー度差し込み直して、時刻を設定してみてください。それでも直らないと重はお買い 
求めの販売店までお問い合わせください。 

★ストーブに初がて通電したとさや、停電後や、電源プラグを抜 
いて再通電した場含、デジタル表示はち図のよラに r --:--」 表 
ちび r 点な」 しますので、現在の時刻を設定してください。 

(「悲」表示も「点灯」します。） 

(但し、電源プラグを振いてを、時計、温度記憶機能で約3日分間 
は、現在時刻を記憶しています。） 



圧省電力機能] 


♦デジタル表示部の時計表示は、5分間経過しまずと、省電力機能が働いて、デジタル表示部が「消灯」 
して、電力の消費をおさえます。 （※チャイルド□ック設蔚こなっている励ま 「巧」 表示は「点な」した 
ままにな0ます。） 


時刻を確認したい場合は、操作部の「運転スイッチ」じ(外のどれかのボタンを巧すと表おします。 
^ 「運転スイッチ」を押すと点义動作に入りまず。（運転中及びタイマー待機中この機能は働きません。) 






綾いかた 


(通常運転) 




デジタル表示部 



」織^^織 纖 mm 

の C 似 C II 


《0タィマ-)) 


qS 


((か艦)) 


一達転スイッチ 
消臭点乂ボタン 


—態表示 
運転ランプ⑤ 


※購入後初めてお使いになるときや、電源プラグを振いた状態から再度お使いになるとをには、消臭点 
火モードに設定されまずので、最初か！5「掌至 J 表示び r 点な」します。 

「消臭点火」は、点火までの時間を約1日日秒にして、予熱を充分におこない、点火時のにおいをみなく 
する点火方法でず。 

①「運転スイッチ」を巧して r 入」にする。 

♦ r ピ ー IS びして「運転ランスび「点滅」します。 

♦デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示しまず。 


油タンクに口油びあるのに「0 J を表示している場合は、油受けを取り出し、ごみや水を捨て、口 
油で洗浄して<ださい。巧1ぺージ参照） 


( D 約150秒後に自動的に点乂し、「運転ランプ」び「点な」に変わります。 

♦八イパワー運転 

運転中に室の温度び低下し(約1日でが下)、設定温度との差び約5む!; Lb になると、数分間、通常 
の最大暖房出力を約1096アップさせて自動運転します。 


み消臭点乂解除ち法 


〇 r 運転スイツチ」び r 切」のと对こ r 消臭点义ボタン」を押ずと、「進ミ」表示び「消灯」して消臭点火モー 
ドび解除され、点火までの時間び短かくなりまず。(約弧秒） 

室内温度び目で政下の場をは、点火までの時間び約1日日秒のままです。 

f -お願い- N 

★初めて運転するとをや、製品を移動させたり、激しい振動び加えられたあとに運転ずるとを、白 
煙(灯油の蒸気)や臭気げ出ることびあります。これは、移動、振動によりバーナー(燃焼部)内に 
落ちた余分な油び蒸発することによるちので、一度点火し、余分な油びなくなれば白煙や臭気は 
なくなりまず。この様な場合は白煙、臭気びなくなるまでは(窓をあけるなど)換気をおこなって 
<ださい。 

女点火時にバーナ ー( 燃焼部)内で、「ボツ」と言ラ音や「ゴーゴー」と言ラ音びしまず。これは点乂を 
確実にするためで異常ではありません。 

★点乂時にはかしにおいびあります。 

★燃焼中 r チツチツチツ」と言ラよラな音びすることびありますが、電磁ポンプの音です。また、燃 
焼中に r ジユツジユツ」「シヤンシヤン」などの音びずる塌含びありまずび、これは灯油び蒸発する 
音です。異常ではありません。 

■消し忘れによる、万一の事故を防ぐために、点火後3時間で自動消火をしまず。燃焼を継続する 
場合は、消火する前に r 時間延長ボタン」封甲してください。詳しくは24ぺージを参照してくださ 


お使いになる前に 


使いかた 








炎の状態 


♦ 


にこに表示した状態は r 強燃焼 J のが態です) 


使用禁止 


齡傑 


心 / m 


青が燃焼で炎の先端に多 
少黄炎びはいる。 

炎の伸びや、燃焼音びかさ 
し、。 




• 炎び高 < 伸び、炎全体び黄色< 
炎び黄色く燃焼音び大きい。•「ピー」と言うような異常兽 

びずる。 


I 燃焼空気取人口（給気フィルター）を掃除する。 
販売店にご相談ください。 


6 




















♦温度設定をずる場含は「 t 」表示び「点滅」している間(約10秒間）にボタンのどち5か 
を押してください。 

設をでをなかった場合はをラー度巧して、やり直してください。 

♦設定温度は目で〜28で、室温表示は0で〜3巧3まで表おします。 

♦設定温度にコント□—ルずるため、自動的に r 強」(最大）•「中」•「お」. r 微弱」.「ミニ」(最小)運 
転をくり返しまず。 

♦一度遍度設定しますと、その温度を記憶していますので変更をしない限り、「消乂」鞭再運転する 
場合、同一設を温度になりまず。 

-お願い- 

★室温び約18でが下のときは r 微弱 J またはに 二 」燃焼しないことびありまず。 

★温度調節は温風空気取入□近くの温度を感知しておこないますので、ストーブの位置や部屋の大 
ささによつて、必ずしち、デジタル表示部の室内温度表示と、室温とは一致しません。 


按句 


室温の調節(運転中にしかできません) 


使いかた 






















ル部屋運転の設定のしかた (運転中にしかできません) 


♦か部屋運転中はお部屋の広さに合わせて使用してください。 
♦ル自眶運転中口ま 「強 J 慮大)運転には切り曾じりません。 

※か部屋運転時の目安 


通常運転 ル部屋運転モード 

約日畳 —*■ 約7置 

約12畳 一 約9畳 




か宜 B 屋運転の解除のしかた (運転中にしかでをません) 


「ル部屋ボタン」を巧ず。 

♦「ピー」音びして r か部圍表示び、「消灯」し解除されます。 


♦か部屋運転は一度設定すれば、ちラー度 r ル部屋ポタン J を巧して解隙ずるか、電源プラグを损か 
ない限り解除されません。 

♦か部屋運転び設定されている嬌合、運転スイッチを押して運転をおこなラたびに r か部屋」 表示び 
「点な」します。 

























♦灯油セーブ運転は設定温度よりを室温び約3む上昇しますと r 消火」して無駄な暖房を抑えます。 
•な油セーブ運転を解除していない状態で運転したとさに、室温び設定温度より3む政上高い場合 
は、運転ランプは r 点灯 J しますび運転はしません。 

また、室温び設定温度をしたまわると、自動的に再点火します。 



①け了油セーブポタン」を巧ず。 

♦「ピー」音びして「豆 S 」 表示び、「点巧」しセツトされます。 


♦灯油セーブ運転は一度設定すれば、をラー度 r 灯油セーブボタン」 を巧して解除するか、電源プラ 
グを振かない限り解除されません。 

•打油セーブ運転が設定されている攝合、「運転スイッチ」を押して運転をおこなラたびに、「瓦 S 」 
表示び「点灯」します。 


r 巧油セーブポタン」を巧ず。 

•「ピー」音びして「再 S 」 表示び、「消灯」し解除されます。 


な油セーブ運転の解除のしかた (運転中にしかできません) 


な油セーブ運転の設定のしかた (運転中にしかできません) 


使いかた 









使いかた 


タイマー運転のしかた (タイマ-を使用して暖房を始めたし、とを) 


女タイマー運転をする場合は、 M ぺージ巧 現在時刻を設定します 1に従って、時刻合わせをしてから 
でないとタイマー運転でをません。 



♦通常、タイマー運範設定時刻の日分から巧分前に運転を開始しまず。 

このス I ブのタイマー運転は、フアジーコント□ールで、お部屋の大きさとそのとをの室温によ 
り自動的に運輯時刻を決定し、設定時刻には、お部屋を聴かくしておきます。 

•タイマー運転時刻は、5分おさにしか設定できません。 


CP 午前6時30分に設定したし、とき 
① r タイマーボタン」を巧ず。 

•「ピー」音びしてデジタル表お部び表示に変わり、 
「タイマーランプ」び「点滅」しまず。 

屋)デジタル表示を見なが5^のボタンを 
巧して6に含わせる。 

( D デジタル表示を見なが!5^のボタンを 
押して3日に台わせる。 





ミ肖！！ 


♦ のボタンは、一度押すごとに1時間または日分間ずつ進みます。押し続けますと連続 

的に進みまず。 

♦時刻合わせをする場含は、「タイマーランプ」び 「点滅」 している間(約10砂間）に . 儘のどち 
らかのボタンを押してください。 

♦設定できなかった場合は、をラー度 r タイマーボタン」 を押してやり直してください。 


® r タイマーランプ」び「点滅」している間に、「運転スイッチ」を押して 
「入」にずる。 

•約1日砂ほど経過すると、「タイマーランプ」び r 点な」し、デジタル表示は現在の時刻を表示してセ 
ットび完了します。 

★タイマー点乂時刻!を設定しないと、デジタル表示部に 「Er or 」 び表示されます。 


を^ 





★タイマー達転は、一度タイマー運転時刻を設定すれば、変更しない限り、 「タイマーボタン」 を押 
して「タイマーランスの r 点滅」 中(約1日秒間）に、 「運転スイッチ」 を r 入」 にずるだけで同一時刻で 
設定び完了します。 

女「運転スイッチ」 を巧して、 「運転ランプ J び r 点滅」 しているときに、 「タイマーボタン」 を押すと、 
タイマーランプが点滅し、約1日秒程経過ずると 「タイマーランプ」 び 「点灯」 しセットび完了します。 

★タイマー運転時刻を変更する場合は前記と同手順でおこなって<ださい。 


タイマー運転の解除のしかた 


タイマー運転操作をした媛、タイマー運転時刻前にタイマー運転の解除あるいは通常運転をおこな 
いたい場合。 

1 r 運転スイッチ」 を押して r 切」 にする。 一 〔タイマー運転の解除〕 

2「運転スイツチ」 を再度押して r 入」 にずる。 一 〔通常運転開始〕 


タイマー運転の注意事項 


★タイマー運転をした塌合、点火後約1時間後に自動的に消火し、「タイマーランプ」び「点な」し、 
デジタル表示部の 「|| HrJ 表示び r 点な」 します。 連続運転ずるとをは、タイマー運乾の点义後 1 時 
間！;!巧に r 時間延長ボタン」を押してくだをい。 

♦残りの燃焼時間が、1日分になるとデジタル表示部に数字で|| 日、弓. .！ と表示し、2分毎に「ピー」 
音でお知5せしまず。 

♦これは閉め切った部屋で長時間、換気せずに燃焼ずると、空気不足で危険となるたゆで、手を触 
れない場合は、自動的に消火します。 

女通常運転中に r タイマーボタン」 を押ずと、 「消乂 _!して r タイマー運乾」 の待機状態にな 0 、 タイマ 
一運転時刻に自動的に点乂します。 

(但し現在時刻を設定してか5でないと、「タイマー運転」の待機状態になりません。） 

★タイマー運転時刻の確認は、タイマー待機中または消乂時に r タイマーボタン」 を押すと、]〇秒間 
表示しまず。 

★タイマー運転操作後に停電びあったとさや、ストーブを揺6して巧震自動消火装置び作動したと 
を、電源プラグを振いたとさは点乂しません。 

この場合は、再度14ぺージ r 3 磊を 時刻を設 定します 1 を読んで、時刻合わせからおこなってく 
ださい。 


使いかた 


A 









使いかた 


みはりやく運転のしかた 


•r みはりやくセンサー」 び人の気配を感知しなくなってか 6 約 1 日〜 3 日分間経過すると、自動的に、 
燃焼状態び rs 二 J (最小)燃焼になります。この状態で 「みはりやくセンサー」 び人の気配を感知す 
ると、設定温度に含わせて運転び切り替わります。 

♦r みはりやくセンサー」 び人の気配を感知しなくなってから、約 1 時間経過すると、自動的に消乂 
して、デジタル表示部に rsfl P りの表示び r 点り」 します。この状態で r みはりやくセンサー」 び人 
の気配を感知してを、再点火運転することはありません。 

再点火するとさは、 「運転スイッチ」 を押し直してください。 

•運転中 r みはりやくセンサー J び人の気配を感知しなくなった 
状態で、残りの燃焼時間び1日分になると、デジタル表示部に 
5 F IQ 弓… I と表示し、2分毎に「ピー」音でお知6せします。 


/, '、 




みはりや < ボタン 
みはりやくランプ 


①「運転スイッチ」が「入」になつているときに r みはりやくポタン」を押ず。 

♦だ一」音びして「みはりやくランスび r 点灯」し、みはりやく運転びはじまります。 

♦加まりやく運転をした塌合 、 r みはりやくセンサー」 び人の気配を感知しているときは、 「みはりや 
くランスが r 点滅」 し、人の気配を感知していないときは 、 r みはりやくランスが r 点灯」 しまず。 


/みはりやく運転の解除のしかた 


愛「みはりやくポタン」を巧ず。 

♦「ピー」音びして「みはりやくランスび r 消な」し、みはりやく運転び解除されまず。 


♦みはりやく運転の設定■辭除は運転中にしかでをません。また、いったんみはりやく運転を設定 
すれば次の運転でわみはりや<運転をおこないます。 

♦タイマー運転待機中、みはりやくランプび点な点滅しまずび、タイマー点火後のみはりやく運転 
を示ずをのでず。タイマー運転待機中は、みはりやく運転、プチセキュリティー機能はいずれを 
動作致しません。 









「燃焼中 にマイナ スイオン運乾させるとき I 

①巧ぺージ[点灾(量南運馬！]に従って操作ずる。 

( Dr イオンボタン」を押す。 

♦ r ピー」音びして「 ion 」 表示び「点灯」し、マイナスイオン運転びはじまりまず。 

ーマイナスイオン単独運転をせると司 


マイナスイオン単独運転は懼転スイッチ」の「入」「切」にかかわ 5 ず「イオンボタン」を押していただ 
<だけでマイナスイオン運転をおこなラことがで定ます。 

ス I プを燃焼しないとさでちお使いになれます。 


① r イオンポタン」を押す。 

•「ピー」音びして「 ioft 」 表示び r 点灯」し、マイナスイオン運転と同時に対流用ファンがまわりは 
じめます。 


マイナスイオン運乾の停止のしかた 


巧然焼中にマイ ナスイオ ン運転を停止させるとき 
① r イオンボタン」を巧ず。 

♦ r ピー」音びして「 ion 」 表示び r 消奶し、マイナスイオン運転び停止しまず。 

なお、燃焼はそのまま継続されます。 

ストーブを停止させるとさは 24 ページ炎の叫地に従って操作してください。 

恃不テ 文イオン軍疆產転萄亭止させると 丟 
① r イオンボタン」を巧す。 

♦ r ピ ー 」音びして rion 」 表示び r 消灯」し、マイナスイオン運転と対流用ファンび停止します。 
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マイナスイオン運転のしかた 



A 注意 

マイナスイオン運転中は電極に高電圧び発生しています。 
電極に不巧意にさわらないでください。 

感電のおそれがあ0ます。 

A 

1 

感電ま意 

( あ願し、. 一 \ 


チャイルド□ックを 「セット」 しているとさは、 「イオンボタン J を押すことびできません。 

巧べ—ジみ レド □ッ ク① 使 [、か 忘1に従って、チャイルド□ックを解除してからあらためて 
操作をして < ださい。 


使いかた 
















消义のしかた 




• m 表示 


個 


f •タイマづ) 


運拉ランプ 


が:型/]數 

0 # 


運転スイッチ 


時間延長ボタン 


デジタル表示部 


① r 運転スイッチ」を押して r 切」にずる。 

♦ r ピー」音びしてデジタル表示部は現在の時刻を表示し、「望 至 J 表示び「点滅」して、消臭機能の作 
動中を表示しまず。 - 

•消火後、約弧砂間は巧流用フアンは回転し続けます。その後自動的に停止します。 

f -消乂時のま意-^ 

★(移動するとをなど)消乂後、対流巧フアンが止まるまで、電源プラグをコンセントか5振かない 
でください。音び出たり、炎び出たり、ススび発生して再点乂後に安全装置び作動してエラーで 
停止ずることがありまず。 （32 ページ 常のお知らせ(デジ 女)じ養宗あ頁反たり参照） 
★緊急のとをを除いて、消乂は必ず r 運転スイッチ」を使用して<ださい。電源プラグを抜いて消乂 
させないで < ださい。 


f -お願い-^ 

★消火操作をしたときは「運転ランスの r 消灯」とバーナー巧の火び消えることを確認してください。 
★消乂時にはバーナー(燃焼部)巧で r ボッ」と言ラ音や r ゴーゴー」と言ラ音びします。これは消火を 
確実にするためで異常ではあ0ません。 

★消火直後、温風空気取入口は高温になることびあります。 

★点火してずぐに消火操作をしたとさ、さつい臭気び発生することびあります。点乂後約20分はで 
をるだけ消火しないで < ださい。 

女長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントか5振いておいてくださし、。 


消乂後再点义するとさのを 



★消义後すぐに再点火ずると、異常音が出ることびありまずので、しばらく（約 10 分)待ってか 5 再点乂 
してぐださい。 

★ストーブび暖かいラちに再点火操作をしたとさの予熱時間は、約4日秒でず。 


消し忘れ消义装置の使いかた 


★消し忘れによる、万一の事故を防止するために、 点义してか! 5 3 時間燃焼が継続ずると、デジタル表 
お部に r 3 Hr 」を表示して、自動的に消乂しまず。 

♦残りの燃焼時間が、1日分になるとデジタル表示部に数字で!日、弓 II I i I 

.. f と表示します。 づ n 广 

•この間、2分毎に「ピ~」音でお知らせしまず。 I _ _ 遵奎 


〇消乂ずる前に「時間延長ポタン」を押ず。 

♦その時点から再度3時間の燃焼継続び可能になります。 . 
♦自動消火した場合は、「運転スイッチ」を押し直してください。 


i 







て < ださし、。 


チャイルド□ックの使いかた 


チヤイルドロックは、お子様のいたず5操作の防止や、誤って「運転スイッチ」对甲しても点火しな 
いようにしたいとをに使用します。 



1運転中にチャイルド□ックを r セット」したとき。 

♦r 運輯 スイッチ」 で r 消火」 のみびでさまず。 

♦設定温度の変更など他の操作はでをません。 


2消乂中にチャイルド□ックを r セット」したとき。 

♦すべての操作びでをません。 

3チャイルド□ック中に点乂もしくは再点乂したとを。 

♦デジタル表示部に 「Er or 」 び表示され点火しません。 


チャイルド□ックの使用は、 「チャイルド□ックボタン」 を3秒(上巧すことで、「セット」又は r 解 
除」がでをます。 

「セット」… 「囚3 掠示び r 点江!。 

「解除」‘.. 「巧」 表示び 「消讯。 


使いかた 


近 











使いかた 



プチセキュリティー機能の使いかた 


プチセキユ U テイー機能は、停止中に r みはりやくセンサー」び人の気配を感知ずると、「ピー」音を 
鳴5し、全表示ランプ類げ点滅し約3日秒間警告動作ずる機能です。 

また、フアンヒーター周囲の温度び义災などで異常に上昇(約前 C ) した時に r ピー」音を鳴5し、全 
表あランプ類が点滅しまず。（プチセキュリティー機能を解除しない限り、警告動作は続きます。） 



みはりやくセンサー 



みはりやくボタン 
みは0や<ランプ 


①「運乾スイッチ」が「切」になっているときに r みはりやくボタン」を押す。 

♦ r ピー」音びして、デジタル表示部に「が CLI 」 び表示され、「みはりやくセンヴー」び人の気配を感 
知しなくなって（「みはりやくランスび r 消灯」）か!53日秒間経過ずると「みはりやくセンサー」び自 
動的に監視を始めます。 


• - N 

♦運転中及びタイマー待機中はプチセキュ U ティー機能は使用でさません。 

♦プチセキュ IJ ティー機能作動中は運転スイッチを押してを 「Er or 」 び表示され運転できません。 

運転スイッチを押しちどして機能を解除してか5運転してください。 

•一度の警告動作終了後、「みはりやくセンサー」び人の気配を感知しなくなって約3日秒間経過する 
と、自動的に驗視を再開します。 


プチセキュリティー機能の警告動作履歴の見かた 


プチセキュリティー磯能作動中に r みは0やくセンサー」び人の気配を感知して警告動作したかどラ 
かを履歴としてデジタル表示部に表示させまず。 


デジタル表示部 



をタィマゴ 


f !) 脈瞄 '1 

—Qif 



.さげ; 


客-③ 

Qlff) 7 


) プチセキュリティー機能作動中に^のポタンを押ず。 

■ ♦「ピー」音びして、3秒間デジタル表示部に警告動作履歴を表示します。 


26 











のボタンを]回巧すと、一番新しい警告動作時刻を表示し、な棲のボタンを押すたびに 
順次古い警告動作時刻び表示されます。「警告動作履歴」は1日回まで記憶され、それ政降古い 
r 警告動作履歴」は順次削除されます。 

♦現在時刻を設定していない場合は、デジタル表示部に r 警告動作回数」を表示します。 r 警告動作 
回数」は最大1日回まで表示しまず。 

♦プチセキュ U ティー機能を解除ずると履歴はすべて消えます。 

例 1) プチセキュ U テイー機能動作中日:日 5、 日:？日、日: 3 日 作動時剔1 作動時刻2 作動時刻3 


の3回警告動作した場合(現在時刻設定時) 


例 2) プチセキ ュ U ティー機能動作中 日:日弓、日:？日 
の3回警告動作した塌合(現在時刻未設定時） 
例 3) 警告動作しなかった場合 


作動時刻1 作動時刻2 作動時刻3 

□•‘3 日 日: S 日 日:日5 

嚷 t 1 颗 t I 嚷 t 
f 瀑 > 


日:3日 


:•-または日 G (回） 


みはりやくセンサー 



みはりやくボタン 
みはりやくランプ 


( D 「みはりやくボタン」を巧ず。 

♦「ピー」音びして、「みはりやくランプ」が「消な」しまず。デジタル表示部の 「5 E [山の表示が「現 
在時刻表示」あるいは表示となり、プチセキュリティー機能び解除されまず。 


•プチセキュ U テイー機能作動中 「レ or 」 び表示されている場含は、解 
除でをません。運転スイッチを押しちどしてかみは0や<ボタン」 
を押して解除して < ださい。 

♦ r みはりやくセンサー J 検知範囲は、ち図のようになります。 

※検知範囲は季節や室温などの条件によって変動することびあります。 
また周囲温度と検知する対象との温度差びルさい場を、検知ずる巧 
象びほとんど動かない場含には、横知範圓内であってを検知しない 
ことがあります。 

^^人体政がの熱源を検出する場を 

ル動物、温-冷風の気流の変化、白熱ななどに感知ずることびあり 
ます。 

^^携帯電話にょり、誤検知することびありまず。 






プチセキュリティー機能の解除のしかた 


使いかた 


27 






安全装置 

★をを装置が作動ずるのは巧らかの寅常があるときでずか5、下記の処置をしても正甫にな5ないとき 
は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

女再点乂操作とは一度 「運転スイッチ」 を r 刷にしてか6再び押し直して 「入」 にすることを し、し、 ます。 


f ちを装置名 

はた5を 

姐！ m ] 

巧震自動 
消乂装置 

♦運転中にス1-ーブ本体び地震（震度約日政 上） 

や強い振動、衝撃を受けたとさ、火災などのを 
険を防ぐために自動的に運転を停止しまず。 

•地震によって作動した場合は、 
周囲の可燃物、機器の損傷、 
油のあふれなど異常びないこ 
とを確認した後、再点火してく 
ださし、。 

す完全燃焼 
防止装置 

♦換気不良、手入れ不良、その他の異常によりバ 
ーナー部への空気の供給び不足したとさ不完 
全燃焼による危険を防止ずるちのであり、自 
動的に燃焼を停止します。 

♦作動した場合は、燃焼空気取 
入口（給気フイルター)の掃除 
をし、部屋の換気をしてか6 
再点火してください。 

この装置は、あくまでをす完ま燃焼によるを険を防止ずるため 
のものであり、使用中は必ず1時間に1〜2回換気して、新鮮な 
空気を補給してください。 

巧9、3日ページ参照） 

点乂ま全 
装 置 

•点火ヒーターの赤熱不足や、ノてーナーヴ ー S 
スタの不良による点火不良。 

♦点火ヒーター•電磁ポンプ•ブ□アモーターな 
どの故障により点火しないときに、運転を停止 
しよす 0 

•点火ヒーターの故障げ原因で 
運転を停止したときはバーナ 
一底のク□スマツトに巧油び 
しみこんでいまず。 

完全に乾燥させてから、ご使 
用 < ださい。 

(販売店にご相試 K ださい） 

停電を全 
装 置 

•運転中に停電や輩源プラグを抜くなどして電 
源び切れたと对ま、自動的に運転を停止します。 
再び通電されてを運転しません。 

参タイマー運転中に停電があった場合、タイマ 
一運乾は解除されまず。 

♦再点火操作をします。 

♦現在時刻の設定とタイマー運 
転時刻の設定をや0直します。 
(14、20、21ページ参照） 

燃焼制御 
装 置 

♦燃焼中に炎び消えたとさ、自動的に運転を停 
止させる安全装置です。 

•再点火操作をします。 

過熱防止 
装 置 

♦巧流用フアンモーターの故障や異常燃焼など 
の原因でストーブび異常過熱したとを、火災な 
どの危険を防ぐために燃焼を停止します。 

♦温風空気取入口のほこりを取 
り除いてか5、再点火操作をし 
ます。 

(30 ぺージ参照） 

消し忘れ 
消火装置 

\ 

♦消し忘れによる危険を防止するために、点火し 
てから3時間、燃焼び継続すると自動的に燃焼 
を停止します。 

参ミ钱する前に愼間延長ボタン」 

を巧す。 

♦消火した場合は、再点乂操作 
をします。 




►ストーブの周囲は、 
常に整理、清掃し、 
燃无やずいをのを置 
かないよラにしてく 
ださい。 



>ストーブについたほこりや巧れは、掃除機で吸 
い取ったり固くしぼった濡れ雑巾などでみき取 
って < ださい。 

巧れたままのご使用は危険のをとでずし、スト 
ーブのいたみを早めます。 


•万一油漏れによって油のたまり、油にじみび生 
じているとさは、消火操作をし、原因をたしか 
め防漏赃置をし、油漏れびなくなったことを確 
認してから点火操作をしてください。 


豆台に 
ミをにじみは 
ありませんか。 



♦油タンクの給油□□金の弁 
部などに、ごみびはさまつ 
ている場合びありまずので 
取り除いてください。 


巧ず 


弁部 



ホ体背面にある燃焼空気取入□(給気フィルター)にごみやほこりび目づまりし 
ますと、燃焼用の空気量び減って点火時に白煙び出たり、燃焼中に不完全な燃 
焼となり炎び高く伸びたり r ピー」と言ラよラな異當音びすることびあります。 
燃焼空気取入 □ (給気フィルター)に付いているほこりを、電気掃除機などで暇 
い取って < ださい。 



I 

I — 


ほこり 


周囲の可燃物 


油漏れ、油のたまり、油のにじみ 


燃焼空気取入 □ (給気フィルター）の掃除 


点検-手入れ 


定期点検のおすすめ （2 シーズンに1回程度) 


長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。機器の寿命をより長く、より良い燃焼で快適 
にををにお使いいただくために、2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げ店、 
交は修理資格者〔(目が日本石油燃焼機器保守協会 ( T 化 03-3499-2928) でおこなラ技術管理講習会修了 
者(ち油機器技術管理±)など〕のいる店、当社などに点検依頼されることをおずすめしまず。 


曰常の点検•手入れ 


•点検•手入れをするときは、必ずストーブを消火し、電源プラグをコンセントか5巧いて、本体 
温度が充分下がってか5おこなってください。やけどや感電をするおそれがあります。 

♦部品に触れるときや、内部を掃除ずるときは、手をケガしないように、手袋をはめておこなってくださし、。 
♦本体をベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。 

•電装品や燃焼部の取りはずし、分解はおこなわないでください。 


回 W 上 


1週間に 


使用のたびに 


点横•手入れ•アフタ—サービス 















点検-手入れ 


時々、燃焼空気取入口(給気フィル ター）をはずして掃除してくださし、。 

燃焼空気取入□(給気フィルター)の目の中び 
つまっている場合びありますので、やわ5か 
いフラシなどで、燃焼空気取入 □ (給気フィ 
ルター）の目のつまりを掃除して<ださい。 

(光にかざして目づまりびされいになったか 
確認してください。） 

燃焼空気取入□(給気フィルター)の脱着は、 

つまみを持ちなび5矢印の方向に引っぱって 
取りはずします。また、取り付けは燃焼空気 
取入 □ (給気フィルター)上部を相手側部品に 
引っかけたあと、つまみ部を押し込みます。 

-お願い- 

★巧などでふくのはおやめください。かえって目づまりしまず。 

汚れび取れないときは、洗剤で洗って、よく乾かしてからご使用ください。 

★取0はずしたとさは必ず 元 どお0に取り付けて<ださい。 

(取りはずしたままでご使用されまずと、異常燃焼の原因になります。） 



温風空気取入口の掃除 


♦本体背面にある温風空気取入 □にごみ やほこりび目づまりします 
と、温風用空気量び減って過熱防止装置びはた5いて消乂します。 
巧流用フアンび停止していることを確認してから温風空気取入 □ 
に付いているほこりを、電気掃除機などで吸い取ってください。 



1箇月に1回上 


[蜀風吹出 □ (ルーパ’一)夕掃除('ぶず軍攀をおめてをこをミち芝量^^ 

♦温風吹出□(ルーバ ー) び巧れたり、ほこりび付着した場合は、電気掃除機や、固くしぼった城れ雑巾 
などでふさ取って < ださい。 


-お願い- 

このとを必ずス [ -ーブを消火し、温風吹出口りレーバ ー) び冷えてからおこなってください。 
やけどをするおそれびあ0ます。 



ISsw 














油受けの掃除 


♦油受けは、灯油は通しますび水は通しにくいフィルターででをています。 
油受けに水やごみびたまると、油タンクに灯油びあるのに、「巧」を表お 
することびあります。 

♦ r 油タンク」を取り出してから、「油受け」を傾けないように取り出し、たま 
つたかやごみを取り出してください。 


お願し、 


油受けは、水で洗わないでください。必ず巧ミ由で洗ってください。 



巧震 e 動消乂装置 


♦燃焼中にス!-ープをゆすって、自動的に消义ずるか点検してください。 
♦自動的に消火しますと、デジタル表示部に rE - 5」を表示します。 


シーズンに！〜2回切上 


油タンク、油受けざ5の掃除 



>電源プラグ、コンセントにほこりやミちれびたまると火災の原因になること 
があ0まず。 

電源プラグをコンセントから掠いて、付着したほこりや巧れを取り除いて 
<ださい。 



点お•手入れ•アフタ—ヴ—ビス 













故障-異常の見分けかたと処置のしかた 


異常のお知5せ（デジタル表示の見かた） 


安全装置が作動すると、自動消火します。また、デジタル表示部に故障■異常の原因が表示「エラー表 
示」されます。繰り返し表示ずるとさや達乾しないとさは、お買い求めの販売店へご連絡くださし、。 


デジタル表示 


点な（点 a ) の意味 


じ•[ミ ♦過熱防止装置が作動しました。 


♦停お消义を空源が入りました。 




い 

♦ルームヴー5スタび断線しました。 

•ご-'' 

♦バーナーび予熱不足でず。 

♦バーナーヴー5スタび断線しました。 

♦点火ヒーターが断線しました。 

E -2 

♦消义後ずぐに再点火操作しました。 

♦点义巧全装垣が作動しました。 

(♦燃焼部にシ U コ-ン戲嫌が搞しました。4ぺ-ジ参お） 

トニ, 

♦地題によりミ肖义しました。 

参本体を傾けたり、強い振動、衝堅がちえ6れ消 
义しました。 

ら-ら 

♦不完全燃焼防止装苗げ作動しました。 

(♦燃焼驰こシリコ-ン醜桃3が付活しました。4ぺ-ジ参照） 



バー表示点滅 


>室温び33でむ上になりました。 


•ブロアモーターび停止しました。 


•点乂巧全装畳び作動しました。 

(♦燃烧卽にシリ〕ーン齡瞒り咐着しました。4ペーン劉為） 


参チャイルド□ック中•プチセキュリティー作動 
中に運起スイッチを「入」にしました。 


♦タイマー点义時刻び設定されていません。 
苗!^換気•室内が酸素不足です。 

[：) 給油♦灯細がなくなり消火しました。 




タイマーランプ 

♦タイマー運乾がお了しました。 


Ihir 

かミ广 ♦消し忘れ消义装置にて消义しました。 

全ミ肖 !) J ♦省電力機能が作動しました。 （14 ぺージ参照） 


♦しばらく待ってか5再扇乂操作をしてください。 

参温風空気取入口、温風の出口（ルーバ ー） の掃除を 
してください。（29、30、31ぺージ参照） 

♦ス I ブの周囲の障害物を取り除いてください。 


♦運おスイッチを一度「切」にしてか5再点火操作を 
してぐださい。 

参電源プラグなど電源をご確認ください。 

♦空気系統の故障です。お買いボめの販売店まで「デ 
ジタル表示」などをご連箱ください。 


•修理び必夏でず。お買いホめの販売店または別紙 
のお客様相談窓口一度まで、「デジタル表示」など 
をご連結ください。 


♦しばらく待ってか5再点义操作をしてください。 
♦お買い巧めの販売店または別紙のお客様相談窓 □ 
—吳まで、 I ’デジタル表示 J などをご連絡ぐださい。 


♦ストープが傾いていないか確認してから、再点义操 
作巧してください。 


•燃規を気取入口（給気フィルター）、ミ由受けの掃除 
をしてください。（29、30、31ぺージ参照） 

♦修理び必要でず。お買いホめのお売店または別紙 
のお客様相談窓口一度まで、「デジタル表お J など 
をご連絡ください。 


ストーブの周囲の障害物を取り除いてください。 


♦電源プラグを入れ直してください。 

♦電気系統のが障でず。お買いホめの販売店まで「デ 
^ジタル表示パょどをご連結ください。_ 

•燃焼さ気取入 □ (給気フィルター）、油受けの掃除 
をしてくだをい。（29、3日、31ぺージ参照） 

♦修理が必要でず。お買いボめの販売店または別紙 
のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」など 
_をご連結ください。_ 

♦運転スイッチを r 切」にして、チャイルド□ック.プチセキュ 
リテイーを解除して<ださい。（25、27ぺージ参照） 


♦運乾スイッチを「切」にして、タイマー点乂時刻を 
_設定してください。（20,21ぺージ黄目負） 

♦窓やドアを開けて巧分に部屋の換気をおこなって 
か6再点义操作をして < ださい。 


'な油を給油してから再点义操作をしてください。 

油受けの掃除をして<ださい。 （31 ぺージ参照）_ 

再点义操作をしてください。 


再点义操作をしてください。 


操作き B のいずれかのボタンを巧してください。 
























故障かなと思ったとさに 


見象 
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処置方法 

電源プラグをコンセン 
卜に差し这んでない 

1 












〇 

驅源プラグをコンセ 
ントに差し込む 

停電した 

1 









〇 



〇 

惇電復帰後、再点火 
操作をずる 

巧喪自動消火装置が 
作動した 










〇 

E-S 




再点义操作をずる 

油受けに水び入った 







日 



〇 




油タンクと油受け內 
の水を取り除く 

油受けざ5に水が入 
つている 










〇 




市販の給油ポンプで 
水混入の0油をしつ 
かり巧く 

燃焼空気取入 □ (給気 
フィルター）の目づまり 



〇 


〇 

〇 




〇 

B-B 




燃焼空気取入□(給気 
フィルター）を掃隙ずる 

油タンクに巧油がない 










〇 




な油を入れる 

灯油が油タンクの出 
し入れでこぼれた 











〇 



こぼれたな油をされ 
いにふさとる 

換気不良 








〇 


〇 




部屋の巧分な換気を 
ずる 

変質'灯油や不純な油 
を使った 



〇 

〇 


〇 






〇 


変質な油や不純巧油 
を良質のな油に入れ 
かえる 

販売店にご相談<だ 
さい 

省電力機能が作動し 
ました 













〇 

操作部のいずれかのボ 
タンを押してください 
(14 ぺージ参照） 

給油□□金が間違っ 
ている 







1 







正しい給油口□金を 
取付けて<ださい 
(11 ぺージ参照） 


表中の E 表示は、 r デジタル表示」（エラー表示）を示します。 









部品交換のしかた 

部品交換のとをの注意 


•部品交換や修理をお受けになる場含は、曰本石油燃焼機器保守協含でおこなラ技術管埋講習尝修 
了者(石油機器技術管理±)などのいる販売店で修理されることを推奨します。 

★不完全な修理は危険です。 

★故障したをのは使わないで<ださい。 


♦短時間に消耗する部品は特にありませんび、交換部品が必要な場含は、お買いホめになった販売 
店にご相談ください。 

★部品は必ず純正部品脂定された部品)をご使用ください。 

女部品を交換するとをは、ストーブを消火し、本体び充分;令えてか6、電源プラグをコンセントか 
5抜いておこなってくださし、。 


保管のしかた(長期間使用しなし、場含) 


♦ストーブを保管する場合は、29ページ 席検.手入れ の項を参照して、ストーブの手入れをし 
てか5保管して < ださい。 

•いたんでいる箇所は必ず修理をしてから保管してください。 


1 ストーブを消火し、ストーブが巧分冷えてか6、電源プラグをコンセントわ、 
5巧く。 

2 燃焼空気取入口(給気フィルター)、温風空気取入口、温風吹出口(ルーバー)、 
電源プラグに付着したほこりや汚れを掃除してください。 

♦燃焼空気取入口(給気フィルター)は布などでみくのはおやめ<ださい。かえって目づまりしまず。 

3 油タンク、油受けざ S 巧の灯油、ごみ、水気を取り出ず。 

•銷や巧あきの原因になります。 

4 器具の表面をよく拭いて、ミちれを取る。 

♦固くしぼった濡れ雑巾や、薄めた中性洗剤液で巧れを取り、乾いた布で水気をふを取ってくださ 
し、。（シンナー、ベンジンなどではふかないでください。） 

5 包装箱に入れて保管ずる。 

♦湿気の少ない所に保管してください。 

♦傾けたり、横にして保管しないでください。振けをれなかった口油び漏れることがあります。 

女取扱説明書-保証書ち必ず保管してください。 

廃棄するとき 


31ページ r 油タンク、油受 けざ! 5 の掃除 1 の項を参照して、油タンク、油受けざ5内の灯油をお 
さ取ってか5廃棄してください。 










燃料消費量 


料 


最大 



騒音値（正面）※ 


LC-L347ES 


__ポット式-強制通気形-強制対流形 


電気点火 


_ 口油 ( J に]号）_ 

0.326 L/h 


0.077 L/h 


3.3 巨 kW 


日. 79 kW 


7.0 L 


.己時間（最大燃焼時） 


高さ 437 mm 幅43己 mm 奥巧31己 mm (置台を含む） 


11 .0 kg 


1曰 0 V • 己0/6日 Hz 


点火時320 /320 W 燃焼時2日/ 22 W 待機時日.8/日. 7 W 
最大9己0/日己日 W (点乂初期に短時間発生） 

マイナスイオン単独運転時14/1 3 W 


最大燃焼時 37 d 目最小燃焼時21 d 己 


対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、 


停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置 




























験 7 フタ ーサービス 


_ 保証について _ 

♦添付しておりまず保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししまずので、お受け取りください。 

記載内容をご確認のラえ大切に保管してください。 

女 保詰期間はお買い上げの曰より1年間でず。 

I 修理 を依頼する ~と奇 

♦ r 故障*異常の見分けかたと処置のしかた (32 ページ)に従って、お調べください。直5ないときは、 
ご使用を中止し、必ず電源プラグを旅いてか6、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

ご連絡いたださたい内容は次の通りです。 

①品名…石油フアンヒーター(強制通気お開放式石油ストーブ） 

©型式の呼び… LC - L 347 ES 
( D お買上げ年月曰 

④故障の状況(でさるだけ具体的に） 

⑥おなまえ-おところ-電話番号 

♦修理に隙しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていた 
ださまず。 

♦保証期間び過ぎているとさは、修理すれば使用でさる場ちには、ご希望により有料で修理させていた 
ださます。 

♦修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。 


この取扱説明書と本体に表示されている禁止事頂-ミ主意事項および通常使用に反して使用された場 
合の故障、事故につさましては、イ呆証いたしません。 


_ 補修用性能部品について 

★石油ファンヒーターの補修用性能部品のイ呆有期間は製造巧切り後日年です。 
♦補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。 


転居される場合 

♦このフアンヒーターは輩源周波数前、目 OHz とを同一仕様でず。 

★電源周波数の異なった地域への転居でちそのままお使いいただけますび、高地への転居、高地からの 
転居は再調整び必要でずので、別祇の お客様相談窓口一 黄までご相談ください。 

A 注意 

、 

故障 • 破損した!5、使用しないでください。 1 

不完全な修理や改造は危険です。 / 

分辭禁止 

• 

A ま 忌' 

> 

修理•引越しなどで、ストーブを運搬される時は、おず油タンク、 

油受けざらの打油をおいてください。 

運搬の途中に丹油びこぼれ、周囲を巧すおそれびあります。 


故障•修理の際の連絡先 


アフターサービスについてねか5ない場合は、お買い求めの販売店、または、もよりの I お客様相談窓口一賣 
^ (別紙参照）までお問い食わせください。 
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尼情点検1 

★長年ご使用の石油ファンヒ-夕-の点検を! 

• * -* ** * — - 一一 ■■■. . _ _ 

の 

ご使用の際 
このよ弓なことは 
あ! 3 ませんか 

♦油漏れずる。 

♦燃焼中強いにおいがずる。 
♦巧び異常に黄色い。 

♦予熱時間が異常になびい。 

•運転中異常な音がする。 
♦その他の異常-故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止の 
ため、コンセント 

か5!源プラグを 
巧いて、必ず販売 
店に扇検-修理を 
ご依頼ください。 


お客様へ…おぼえのために記入されると煩利でず。 


型 式 

LC 丄 347 ES 

お買上げ年月日 

一'. \ 

年月 曰 

お買上げ店名 

(電話番号） ( ) 一 

-- - J 


株式会社 1-31-5 

本 社 名ち屋市瑞穂区桃園町己蚕] 7号 
干4目 7-08 已己 TEL く〇已2>822-1144 
FAX <052)822-2742 


1と" | i 111株式を社トヨトミは快坦巧巧の一巧としてこの取没說明■は再生巧を使巧してしほず。 

ちか<ルブだを的 WS モ e そ》巧 





